Ś. Że 3 


Mgr ANTONI 


ECKSTEI 


s 


zastępca kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego PKP 


przeżywszy lat 60, zmarł nagle dnia 31 lipca 1961 r. 
Wyprowadzenie zwlok z kościoła na cmentarzu rakowiekim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we środę 2. VIII. br. o godz. 15, czym sawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


żona i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 3 sierpnia br. o godzinie 7 rano w kościele paraf. 
św. Józefa w Podgórzu. 
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